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Exercice : 

On considère le circuit de la figure 1. Le condensateur C étant initialement non chargé. 

£ 



Figure 1 




1- A l'instant t-0, on place l'interrupteur sur la position 1 ; on charge ainsi le condensateur 
pendant un temps t. 

a- Etablir en fonction du temps, la loi d'évolution q(t) de la charge du condensateur. Tracer 

la courbe q(t). 

b- Calculer le temps ti au bout duquel la charge q atteint sa valeur finale à 1 7 O0 près. 

C- Donner l'expression de l'intensité i (t) du courant, et représenter ses variations. 

2- A un instant l 2 > l\ on déplace l'interrupteur sur la position 2 ; on décharge ainsi le condensateur 
dans la résistance R. 

a- Quelles sont les lois de variation de la charge q(t) et du courant i (t). 
b- Tracer les courbes q(t) et i(t) depuis l'instant t=t 2 ■ 



Correction : 

I- Charge du condensateur 

L'interrupteur sur la position 1 

a- Loi d'évolution q(t) de la charge du condensateur 

A l'instant t la d.d.p. Kaux bornes de C est liée à la charge q par l'égalité : q = CV 
La loi d'Ohm généralisée s'écrit à l'instant t : 

dt C 

dq 1 E 

Donc: — - + — q = — 

dt RC K 
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